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LEPURSKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I SYN 


PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU META- 
LURGII METALI NIEŻELAZNYCH AGH 


przeżywszy lat 34, zmarł nagle dnia 2 sierpnia 1973 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 11 bm. o godz. 11 
w kościele na ementarzu Rakowiekim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, RODZICE, TEŚCIOWIE i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 379-2) 
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